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WEES DIT EERS I 


INSTALLATIE 


U vindt in de doos een kartonnen verpakking met het opschrift: 
PHILIPS MS-DOS. Hierin bevinden zich een boek en 3 schijven. 


Om MS-DOS 4.01 te installeren handelt u als volgt: 

Zet de compter uit 

Plaats de schijf MS-DOS 4.01 INSTALLATIE-1' in drive A: 

Schakel de computer in. 

Volg nu de aanwijzingen op het scherm. 

Tijdens de installatie wordt gevraagd 1 lege schijf gereed te houden. Dit 


dient een schijf van het type ‘double density’ (720 Kb) te zijn. U vindt een 
voor dit doel geschikte schijf in de doos. 


TOETSENBORD 


Deel van de installatieprocedure is de keuze van land en toetsenbord. De 
voorkeurinstelling van het installatieprogramma luidt: 


Voorgesteld land: Nederland 
Voorgesteld toetsenbord: Amerikaans-Engels 


Dit laatste lijkt wellicht onlogisch, maar is correct. Uw computer is geleverd 
met een toetsenbord met een Amerikaans-Engelse layout. 


DATUM- EN TĲD-INSTELLING 


Uw computer is voorzien van de mogelijkheid de gegevens betreffende 
datum en tijd, ook na uitschakelen, te bewaren. 


Bij inschakelen van de computer moet een programma genaamd 'CLOCK' 
geactiveerd worden om de datum en tijd weer ter beschikking te krijgen. Dit 
programma staat op de disk ‘System Utilities’ en dient eerst gekopieerd te 
worden. Het programma wordt beschreven op blz.19 van uw 
systeemhandleiding. 


PHILIPS 


Als u de regel CLOCK/R toevoegt aan het bestand AUTOEXEC.BAT zal de 
computer na inschakelen automatisch de datum en tijd inlezen. 


Raadpleeg uw bedieningshandleiding blz.32 e.v. hoe u deze regel kunt 
toevoegen aan het bestand AUTOEXEGC.BAT. 


SYSTEEMHANDLEIDING 


In de systeemhandleiding zijn een tweetal feiten vermeld welke niet in 
overeenstemming zijn met uw configuratie. 


Op blz.ll: Bijgepakt is niet de MS-DOS 3.3 handleiding maar de MS-DOS 
4,01 handleiding 


Op blz.76: Uw PC is niet voorzien van de ATI videokaart, maar van een 
VGA video kaart. Gegevens over deze laatste treft u aan in het bijgesloten 


boek genaamd ‘PHILIPS VGA VIDEO ADAPTER’. 
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